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Al Sindaco del Comune di Sinnai 



VIA PEC 



Al Responsabile del Piano di Protezione Civile 
Al Responsabile della Polizia Locale di Sinnai 

OGGETTO: richiesta di revisione del piano di protezione civile - Torre delle Stelle (Sinnai) 

II sottoscritto Francesco lurato, in nome e per conto dell' associazione Nuova Associazione Torre 
delle Stelle, elettivamente domiciliato presso la sede della suddetta Associazione (Piazza degli Alpini, 
5, Cagliari-Pirri, pec: nuovaassociazionetorredellestelle@pec.it V 



dall'esame del Piano di Protezione Civile (PPC nel seguito della nota) recentemente approvato con 
delibera di Consiglio comunale del 22 del 22.6.2015 emergono alcune carenze significative relative al 
comprensorio di Torre delle Stelle-Sinnai, segnatamente: 

VIABILITA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Le uniche informazioni risultano essere quelle grafiche contenute nella cartografia, mentre nella 
relazione di piano anticendio ( All. 0-inc - Relazione di Piano ) I'area non e oggetto di alcuna specifica 
analisi. A pag. 37 del suddetto documento, infatti, si menziona soltanto Solanas (con relativa 
fotografia). 

Anche le indicazioni contenute nella cartografia risultano carenti. Infatti, il piano di evacuazione non 
considera I'esistenza della via di fuga piu breve, ossia quella tramite il cancello di via Sirio, che 
consente rimmissione diretta nella strada prov. 17 (vedasi aerofotrogrammetria annotata sotto). 
Secondo il piano, T evacuazione dovrebbe avvenire risalendo la via Lattea dall'estremo orientale verso 
la via Sagittario, una modalita che appare poco praticabile perche la via Lattea molto difficilmente 
sarebbe in grado di garantire una via di esodo rapida in caso di una presenza massiccia di autoveicoli, 
situazione tipica di ogni giornata estiva. 



PREMESSO CHE 
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PARCHEGGIO PUBBLICO DI SPIAGGIA 

Altra rilevante carenza del piano e la mancata considerazione del parcheggio di spiaggia di Genn'e 
Mari quale aree "esposta" (non figura ne nella Tav. Ic-inc - Carta degli esposti Loc. Solanas : ne al 
paragrafo 4 della relazione di piano dove sono elencate le strutture a rischio), nonostante esso 
rappresenti un'area ad elevato rischio dato che nelle giornate balneari ospita circa 130-150 auto 
"stipate" senza alcuna disciplina e in palese violazione di tutte le norme di sicurezza relative ai 
parcheggi pubblici (vedasi foto sotto). 

Si segnala Topportunita di decongestionare e razionalizzare il flusso veicolare neU'area di spiaggia 
utilizzando il c.d. "parcheggio dei campi" (previo accordo con il Comune di Maracalagonis) quale 
parcheggio di interscambio dal quale, con apposito servizio navetta, trasportare i bagnanti nella 
spiaggia di Genn'e Mari. 




STRUTTURE A RISCHIO 

Tra le strutture a rischio non sono menzionati i centri commerciali presenti a Torre delle Stelle-Sinnai, 
nonostante essi costituiscano areee sensibili (specie quello posto neirarea di spiaggia di Genn'e Mari) a 
causa dell'elevata frequentazione veicolare e pedonale che nei mesi estivi si registra in queste strutture 
e nelle aree adiacenti. 

CHIEDE 

che il PPC in questione venga rivisto nei termini sotto indicati: 

-prevedere, nella viabilita di evacuazione ( Tav. 5c-inc - Carta delle emergenze Loc. Solanas Scenario 
1-2 V il percorso che dalla via Lattea passa per la via Sirio e si immette nella provinciale 17, con 

I'apertura permanente del cancello di via Sirio durante tutta la stagione balneare, anche quale punto di 
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ingresso per i mezzi di soccorso. Ci risulta che gia esista un'ordinanza in tal senso della Polizia Locale 
che pero sarebbe rimasta inattuata; 

-inserire il parcheggio di spiaggia di Genn'e Mari tra le strutture a maggior rischio ( paragrafo 4 
della relazione di piano ) e predisporre tutte le misure di sicurezza previste per i parcheggi pubblici; 

-inserire le strutture commerciali presenti a Torre delle Stelle-Sinnai tra le strutture a rischio 
( paragrafo 4 della relazione di piano ): 

-prevedere i necessari interventi che consentano un facile e immediato accesso sull'arenile ai mezzi 
di soccorso ingombranti, predisponendo eventualmente i necessari interventi di esproprio per 
garantire una sicura fruibilita dell' area; 

-dotare I'area di un adeguato numero di idranti, con particolare attenzione al parcheggio di spiaggia; 

-apporre la necessaria segnaletica indicante le vie di fuga e tutte le informazioni necessarie in caso di 
emergenza; 

-contenere I'afflusso veicolare entro limiti di sicurezza in rapporto alia consistenza delle strutture 
viarie presenti, eventualmente adottando servizi navetta dal c.d. "parcheggio dei campi"; 

-considerare Torre delle Stelle-Sinnai quale autonoma frazione e non, come e stato fatto in questa 
versione del piano, come insediamento facente parte di Solanas; 

Si segnala infme, la necessita di correggere i confini comunali, che nella cartografia di cui si compone 
il PPC risultano errati (in corrispondenza dell' area di Torre delle Stelle). 

Distinti saluti. 

p. la Nuova Associazione Torre delle Stelle 

Francesco lurato Torre delle Stelle, 30 luglio 2015 
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